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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Beleidsregels OM 


Met ingang van 1 december 2015 wordt de Aanwijzing orgaandonatie bij niet-natuurlijke dood 
(2010A009), Staatscourant 2010-4646, ingetrokken. 
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